Order of succession / delegation of authority 

Laboratory Quality Assurance and Information Systems Division 


Director, Laboratory Quality Assurance and Information Systems Division 

(Dina Caloggero) 

Laboratory Supervisor III 


Quality Assurance Information Systems 

Laboratory Quality Assurance Manager _ 

(Margaret DiNatale) _ 

Laboratory Supervisor I 
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